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PART III 
Fisheries Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ FFDA/ AQP/ 2016 . 


2016 സെപ്റ്റംബർ 9. 


ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 26 - 10 - 2016, 2 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 26- 10 - 2016, 
3 മണി. 


യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ഐറ്റംസ് എണ്ണം/ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 


മലമ്പുഴയിലെ നവീകരിച്ച അക്വറിയം കോംപ്ലക്സിനോട് 
ചേർന്ന് ഒരു റീസർക്കു ലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 
3 m നീളം , 1.5 m വീതി, 1.5 m ആഴം എന്നീ അളവോടുകൂടിയ 
ഒരു മത്സ്യകുളവും 5 m നീളം, 1 m വീതി, 0 . 33 m ആഴം 
അളവോടുകൂടിയ 4 ഗോബൈഡുകളും നിർമ്മിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമം 
ആക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് ആറുമാസക്കാലത്തേക്ക്യൂണിറ്റിന്റെ 
പരി പാ ലനം നട ത്തു ന്ന തിനും പ്ലാൻ സഹി ത മുള്ള 
മുദവെച്ച് ടെണ്ട റു കൾ താൽ പ ര്യ മുള്ള വ്യക്തി ക ളിൽ 
നിന്നും/ സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി, 
മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റ എന്നിവ ടെണ്ടർ തുകയിൽ 
ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല . 


( 1) 


(2 ) 


( 3) 


1 വാട്ടർ പമ്പ് 

8000 ltr./ hr, 2 എണ്ണം 

( ഒന്ന് ബാക്കപ്പ്) 
2 ബ്ലോവർ 

350w, 2 എണ്ണം 

(ഒന്ന് ബാക്കപ്പ്) 
3 എയർ ഡിസ്പെൻസേർസ് 6 x 1.5 inches 7 എണ്ണം 

(ഒന്ന് ബാക്കപ്പ്) 
4 പോണ്ട് ലൈനർ യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
5 സാൻഡ് മീഡിയ യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
6 ഗോബെഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 

തിനുള്ള ഇഷ്ടിക 


യൂണിറ്റിന്റെ പേര് റീസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - - 600 + വാറ്റ് 5 % 


ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 10 -2016 , 2 മണി. 
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( 1) 


( 3 ) 


(2) 
7 മണൽ, സിമന്റ് യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
8 പ്ലംബിംഗ് ഐറ്റംസ് യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
9 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
10 ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 

യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
11 എയർ ട്യൂബ് യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
12 ഡിജിറ്റൽ ടൈമർ 
13 മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് - GIFT യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
14 പച്ചക്കറി തെ 

യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 
വിവിധയിനം 
15 മഴമറ 

യൂണിറ്റിന് ആനുപാതികമായി 


ടെണ്ടറിനൊപ്പം യൂണിറ്റിന്റെ മൊത്ത വിലയുടെ 1 % തുക 
നിര ത ദ വ്യ മായി ചീഫ് എക് സി ക ട്ടീവ് ഓഫീസർ, 
മത്സ്യകർഷക വികസന ഏജൻസി, മലമ്പുഴ, പാലക്കാട് എന്ന 
പേരിൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
എടുത്ത് വെയ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യം ഇല്ലാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടറുകൾ അംഗീകരിച്ചു 
കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് 
ആവശ്യമായ സമയം ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില 
തിരിച്ചു തരുന്നതല്ല . യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന തിനും നിര സിക്കു ന്ന തി നു മുള്ള പൂർണ്ണ 
അംഗീകാരം താഴെ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


- 


1 


- ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “റീസർക്കുലേറ്ററി 
അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ എന്ന് 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ മുകളിൽ 
സൂചിപ്പിച്ച് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഓഫീസർ, മത്സ്യകർഷക വികസന ഏജൻസി, മലമ്പുഴ ഡാം 
( പി . ഒ .) പാലക്കാട്- 678 651 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരേണ്ടതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


സർക്കാർ ടെണ്ടറുകൾക്ക് നില വിലു ള്ളതും ടെണ്ടർ 
സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ വരാവുന്നതുമായ എല്ലാ 
നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ടെണ്ടർ 
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനും 
പ്രവർത്തി ദിനങ്ങളിൽ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 0491-2816061 എന്ന 
ഫോൺ നമ്പരിലോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 


മത്സ്യകർഷക വികസന 
ഏജൻസി, മലമ്പുഴ, 
പാലക്കാട്. 


- ഒ. രേണുകദേവി, 
ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. 
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